
Comience aq 



Usuarios del cable USB: no conecte el cable USB hasta que se 
indique en las instrucciones de esta gufa o, de lo contrario, puede 
que el software no se instate correctamente. 

Utilice esta gufa para instalar el hardware y conectar el HP all-in-one al equipo o a la red. Si encuentra problemas 
durante la instalacion, consulte Solution de problemas en la ultima seccion. 





Retire toda la cinta 




r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -i 

I Para obtener guias en espanol, visite www.hp.com/support. | 
I Seleccione Mexico. Escriba HP PhotoSmart 2600 series. 

Seleccione el numero de modelo del producto y, a continuacion, 
' seleccione Manuales. 




Localice los componentes 



CD de Windows 



CD de Macintosh 



cartuchos de 

^jjn j impresion 



Gufa del usuario y 
gufa de la red 

ingles solamente 

plantilla del panel de control 
(puede que este colocada) 

ingles solamente 



transformador y cable 
de alimentacion 




cable telefonico 



cable Ethernet 
(extremo ancho) 



cable USB* 



* Se adquiere por separado. 

El contenido de la caja puede ser distinto. Cualquier otro 
equipo necesario para la instalacion de la red se especificard 
mas adelante en esta gufa. 



B 



Gufa de instalacion del HP Photosmart 2600 series all-in-one 




Coloque la plantilla del panel de control 
(si no esta colocada) 




a Situe la plantilla del panel 
de control encima del 
dispositivo. 

b Presione con firmeza en 
todos los bordes de la 
plantilla para asegurarla. 



La plantilla del panel de control debe estar colocada para que el HP all-in-one funcione. 



Eleve la pantalla de grdficos en color 





Para que la visualizacion 
sea optima, retire la pelicula 
protectora de la pantalla. 




Cargue papel bianco normal 




Conecte el transformador y el cable 
de alimentation 




! Usuarios del cable USB: no conecte el cable USB 
I hasta que se indique en las instrucciones de esta gufa 
o, de lo contrario, puede que el software no se instale 
' correctamente. 




Conecte el cable telefonico suministrado 




Conecte un extremo del cable telefonico suministrado al 
puerto telefonico situado a la izquierda 1-LINE (Ifnea 1) y 
el otro extremo a un conector de pared. 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

I Para conectar un contestador automdtico, consulte el | 
capftulo Configuration del fax de la Gufa del usuario. 
' Para utilizar un cable telefonico diferente, consulte el 
'capftulo Information de solucion de problemas de 1 

I la Gufa del usuario. I 




Presione el boton Encender y configure 



Encender 




a Despues de presionar el boton Encender, la luz verde parpadea y, a 
continuacion, se ilumina fijamente. Esto puede tardar hasta un minuto. 

b Espere una confirmacion en la pantalla de grdficos en color antes de 
continuar. Puede cambiar el idioma a Espanol despues de alinear los 
cartuchos de impresion. 
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Abra la puerta de acceso 





11 



Retire la cinta de ambos cartuchos 



a Levante la puerta de 
acceso. 

b Presione y levante los 
pestillos verde y negro 
que se encuentran dentro 
del HP all-in-one. 




Tire de la pestana rosa para retirar la cinta de 
ambos cartuchos de impresion. 



r — — — — — — — — — — -| 

I No toque los contactos de color | 

cobre ni vuelva a colocar la cinta 

I en los cartuchos. I 

L — — — — — — — — — — J 
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Inserte el cartucho de impresion de tres colores 




1 Asegurese de que el dispositivo estd 

i Encendido antes de continuar. 

k_ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — j 

a Sujete el cartucho de impresion de tres colores 

con la etiqueta de HP hacia arriba. 

b Coloque el cartucho de impresion de tres 
colores delante de la ranura izquierda. 

c Empuje con firmeza el cartucho hacia la ranura 
hasta que se detenga. 
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Inserte el cartucho de impresion negro 







10 




• 
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a Sujete el cartucho de impresion negro con la 
etiqueta de HP hacia arriba. 

b Coloque el cartucho de impresion negro delante 
de la ranura derecha. 

c Empuje con firmeza el cartucho hacia la ranura 
hasta que se detenga. 

d Empuje los pestillos hacia abajo para cerrarlos y 

cierre la puerta de acceso. 
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -| 

I Puede que los cartuchos de impresion no tengan I 
1 el mismo tamano. 1 



Alinee los cartuchos de impresion 




llllllllllllllllllllllllllllll 
' llllllllllllllllllllllllllllll 




a Pulse OK cada vez que se pida confirmacion en el panel de control para 
comenzar a alinear los cartuchos de impresion. 

La alineacion puede tardar unos minutos. 

b La alineacion ha terminado cuando se imprime la pdgina. Compruebe 
la pantalla de grdficos en color para comprobar el estado y, a 
continuacion, pulse OK. 

Recicle o deseche la pdgina de alineacion. 



I Para cambiar el idioma a Espanol en la pantalla, pulse Configurar, 7 y 1 . Despldcese hasta Espanol y, a I 
I continuacion, pulse OK. Pulse 1 para confirmar. Seleccione EE.UU. como pais/ region y, a continuacion, pulse OK. I 
1 Pulse 1 para confirmar. ■ 
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Encienda el equipo 




a Encienda el equipo, inicie la sesion si es necesario y, a continuacion, 
espere a que aparezca el escritorio. 

b Cierre los programas que esten abiertos. 



4 
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Seleccione un solo tipo de conexion (A o B) 



A: Conexion USB 



o4U 




Utilice este tipo de conexion si desea conectar el dispositivo 
di recta mente a un equipo. (No lo conecte hasta que el 
software se lo indique.) 

Equipo necesario: cable USB. 

Para una conexion USB, vaya a la Seccion A para obtener 
instrucciones. 



B: Red Ethernet (por cable) 



□ 






— V 




Utilice este tipo de conexion si desea tener una conexion de cable 
Ethernet entre el dispositivo y la red. 

Equipo necesario: concentrador/direccionador/conmutador y cable 
Ethernet. 

Para una conexion de cable Ethernet, vaya a la Seccion B 
para obtener instrucciones. 



Si no va a conectar el dispositivo a un equipo o una red, continue por el capftulo Configuracion del fax de la 

Gufa del usuario. 
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Section A: Conexion USB 




Inserte el CD correcto 



Usuarios de Windows: 



Usuarios de Macintosh: 





a Inserte el CD de Windows del HP all-in-one. 

b Siga las instrucciones en pantalla. 

c En la pantalla Tipo de conexion asegurese de que 
selecciona Directamente a este ordenador. 

Continue en la pdgina siguiente. 



Inserte el CD de Macintosh del HP all-in-one. 
Vaya a la pdgina siguiente antes de instalar el 
software. 



S> HP - All-ln-One Serii 



Tipo de conexion 



GonStilfe la* irtstriilceienes de confijjuraaofi del dispositive si aun no ha establecido la cc 



■ 



| Siguiente > 



I Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble 
1 die en Mi PC, despues en el icono CD-ROM y, 
! a continuacion, en setup.exe. 
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Conecte el cable USB 



Usuarios de Windows: 

a Puede que tenga que esperar algunos minutos antes 
de que aparezca el mensaje en pantalla que le pedird 
confirmacion para conectar el cable USB. Una vez 
pedida la confirmacion, conecte el cable USB al puerto 
ubicado en la parte trasera del HP all-in-one y, a 
continuacion, a cualquier puerto USB del equipo. 



2 CvHd«dc4tieUDD 



% to «wie hok<« 4 tooc*re tbu*. ;t*zc-a* tits * yJs y Kas* v 

I W I I I 



I Si no aparece esta 
1 pantalla, consulte 
, Solution de 
i problemas en la 

■ ultima seccion. 




ft HP All In 


One SeM» 


pell 




lib til lTiimuiiUvu. 





b Sigas las instrucciones en pantalla para completar las 
pantallas Asistente para la instalacion del fax 
e Inscribirse ahora. 



Usuarios de Macintosh: 

a Conecte el cable USB del equipo al puerto USB 
en la parte posterior del dispositivo. 




b Haga doble die en el icono HP All-in-One 
Installer. 

c Asegurese de completar todas las pantallas, incluido 
el asistente de instalacion. Debe seleccionar USB. 
Ademds, debe hacer die en el boton Centra de 
impresion para anadir el HP all-in-one a la lista 
de impresoras. 



3- - 



00 



HP All-<n-0ne Setup As mi 



Lkilkf 1 1 HP All-m-Om Setup Attlium ftwa 
coring j ■ a iu dls poilUvo HP AJHn-Ont. 



Et HP All if, or* setup fiiS- 'St anr rc-L 
rrtflvafii* 4(*fea <t* tu *itt«ma, ui «wy>0 UH OHO* 
pnriuMulev Ft iliiitcntr de inr.Ml.icifln ur„n.i c.M 
intoanscibn pars conhgurar el <lftj»Htrvo HP All in-One 
wrJcEcionado y el software asooado. 



SHr<nnnr urtUnunn ilr p.itirl prrdrlrr 



■J 

■■■ VI 



A3 



Vaya al paso 1 7 de la pagina 1 1 . 
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Section B: Red Ethernet (por cable) 




Conecte el cable Ethernet 




a Retire el cable amarillo de la parte trasera del dispositive 

b Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de la parte 
trasera del dispositivo. 

c Conecte el otro extremo del cable Ethernet al concentrador/ 
direccionador/conmutador. Si el cable no es lo suficientemente 
largo, puede comprar uno mas largo. 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 

Importante: No conecte el cable Ethernet a un modem de cable. 
Debe tener una red en funcionamiento. Si ya ha conectado el cable 
USB, no conecte el cable Ethernet. 
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Seleccione el CD correcto 



Usuarios de Windows: 





a Inserte el CD de Windows del HP all-in-one. 

b Siga las instrucciones en pantalla. 

c En la pantalla Tipo de conexion asegurese de que 
selecciona Mediante la red. Siga las instrucciones 
en pantalla. 

d Debe aceptar los dos mensajes del servidor de 
seguridad o se producird un error en la instalacion. 



B» HP - All-ln-One Sen 



Elija como conectara su dispositivo al equipo. 



IMPORT ANTE: debe estahlecer una conexion entre el di 



Haga die en Siguiente para continuar. 



| Siguiente > j 



Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble 
die en Mi PC, despues en el icono CD-ROM y, 
a continuacion, en setup.exe 



a Inserte el CD de Macintosh del HP all-in-one. 

b Haga doble die en el icono HP All-in-One 
Installer. 



Asegurese de completar todas las pantallas, 
incluido el asistente de instalacion. Debe 
seleccionar TCP/IP. Ademds, debe hacer 
die en el boton Centra de impresion para 
anadir el HP all-in-one a la lista de impresoras. 



©o 



HP All in Oisi- VHu[i Av.iM 



Uuhce el HP All-ln-One Setup Ass hum para 
configurer tu disposrtiw HP Ail-m-One. 



Fl HP All-in-Ohn: $tilu[i A.-,si%lnnl n-uilr;'i mlnrrn;n:ic'Mii 

n i!v ! il di! Mr s ■ i.i s>ls c i in ,11 uux •: \U\; 

pcrsona-cs. £1 as -= tcntc dc instalacion usara esta 
informacion para configurer el disposittvo HP All m-One 
so cccDHKlD y el software ascciado. 



Icrc iniii 1 mi t.itrnnci t\v n.inrl pn 

C Carta 

Paging 1 
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Enhorabuena 






Cuando aparezca la pantalla Enhorabuena, estard 
preparado para utilizar el HP all-in-one. Consulte la Guia 
del usuario o la ayuda en pantalla para comenzar. 

Si dispone de otros equipos en la red, vaya al paso siguiente. 



Para ver las traducciones al espanol del panel de control, 
vaya al escritorio, haga doble die en HP Director, seleccione 
Ayuda, luego Ayuda del HP 2600 series y, a continuacion, 
seleccione Description general del panel de control. 




Para evitar que el papel saiga despedido de la bandeja 
de salida, tire hacia fuera del extensor de la bandeja. 
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Instalacion de otros equipos (opcional) 




Si dispone de otros equipos en la red, instale el software del 
HP all-in-one en cada equipo. 

Siga las instrucciones en pantalla. Asegurese de que selecciona el tipo 
de conexion entre la red y el HP all-in-one (no entre el equipo y la red). 



Solution de problemas 




Q3450-90267 




Problema: El mensaje Extraiga y compruebe los cartuchos de impresion aparece 
despues de insertar los cartuchos de impresion. 



Accion: Extraiga los cartuchos de impresion. Asegurese de retirar toda la cinta de los 
contactos de cobre. Cierre la puerta de acceso. 




Problema: El papel se ha atascado. 



Accion: Retire la puerta de acceso posterior y tire con cuidado del papel. Apague el 
dispositivo y vuelva a encenderlo. Cargue de nuevo el papel. 



Problema: No aparece la pantalla que indica que debe conectar el cable USB. 

Accion: Extraiga el CD de Windows del HP all-in-one y, a continuacion, vuelva a 
insertarlo. Consulte la Seccion A. 





( r.lt- d:. Dl A'jilDnilD parj linrtfwnr □ 






1 — 1 ' " 



Problema: Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft. 



Accion: Haga die en Cancelar. Desconecte el cable USB y, a continuacion, inserte el 
CD de Windows del HP all-in-one. Consulte la Seccion A. 




Problema: Aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalacion del 
dispositivo. 

Accion: Compruebe que la plantilla del panel de control estd bien colocada. Desconecte 
el HP all-in-one y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegurese de 
que el cable USB este conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a 
un concentrador sin alimentacion. Consulte la Seccion A. 




Problema: El software de Macintosh no se puede instalar. 

Accion: Asegurese de que el cable USB este conectado al equipo antes de instalar el 
software. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentacion. 
Consulte la Seccion A. Para obtener informacion sobre problemas con el software de red, 
consulte la gufa de la red. 



Para obtener mas informacion, consulte la Guia del usuario. Impreso en papel reciclado. 
Visite www.hp.com/support para solicitor asistencia tecnica. 
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